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Afrikaans 


L'afrikaans I'e 'na lengua parteneint al grop dal lengui 
germanich , in dla fameja dal lengui indoeuropei; I'e neda 
cun la trasformasioun dl'ulandes ciacare da i coloni 
dl'Ulanda ch'i aviven conquiste I'Africa dal Sud. Sta 
lengua che I'e ciacareda principalmeint in dal Sudafrica 
e in dla Namibia. 



Arteccol in dialett mudnes 




Difusibun dl'Afrikaans in al Sudafrica. 


Estratto da " https://eml.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrikaans&oldid=67836 " 
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